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(sjsteme Curie), afin d'eviter les oscillations de la balance qui
rendraient fort longue une mesure. Les anneaux de garde G et G
ont 8cm de diametre; ils sont relies par un cylindre vertical de
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laiton C, de sorte que I'ensemble forme une boite-ecran; plateaux
et anneaux sont relies electriquement au socle metallique de
1'appareil. Le sjsteme des deux plateaux fixes A et A' est isole du
precedent et pent, par suite, etre port^ a un potentiel different de
celui des plateaux mobiles. Le plateau inferieur A' a une position 1'accroissement
